tableau  pour  réduire  les  nouvelles  mesures  en  anciennes, 

-RÉDIGÉ  PAR  L'AGElTtE  TEMPORAIRE  DES  POIDS  ET  MESURES. 


A PARIS,  DE  L'IMPRIMERIE  DE 


RÉPUBLIQUE.  Frimaire 


an  VII. 


